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ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΑΘΗΝΑ 
4 ΜΑΡΤΙΟΥ 1988 


ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 


ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 
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ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Αριθ. 78945/4062 

Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του δήμου Άγιου 
Δημητρίου (ν. Αττικής). 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡ/ΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του ν. 1337/1983 «Επέκταση πολεοδομικών σχε¬ 
δίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 33/Α) και ειδι¬ 
κότερα το άρθρο 3. 

2. Τις διατάξεις του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά 
Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α) και ειδικότερα το άρθρο 23 παράγρ. 1. 

3. Τις διατάξεις του ν. 1685/87 «Κύρωση και τροποποίηση της από 
14.11.1986 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επιβολή αγορανο- 
μικού ελέγχου κλπ». (ΦΕΚ 27/Α) και ειδικότερα το άρθρο 4 παράγρ. 
2 . 

4. Την αριθ. Τ. 1291/1987 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση 

θέσης Αναπληρωτή Υπουργού στα Υπουργεία Εξωτερικών, Εθνικής 
Άμυνας, Περιβάλλοντος - Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Μεταφο¬ 
ρών και Επικοινωνιών και Υφυπουργού στο Υπουργείο Εθνικής Οικονο¬ 
μίας» (ΦΕΚ 526/Β). ί 

5. Τις διατάξεις του ν. 1515/85 «Ρυθμιστικό σχέδιο και πρόγραμμα 
προστασίας περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας» (ΦΕΚ 
18/Α) και ειδικότερα το άρθρο 3. 

6. Την αριθ. Υ. 1436/1987 ; απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορι¬ 
σμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος - Χω¬ 
ροταξίας και Δημοσίων Έργων Μανόλη Παπαστεφανάκι» (ΦΕΚ 549/ 
Β/16.10.87). 

7. Την αριθ. 19658/841/14.4.83 απόφαση του Υπουργού Χωρο¬ 
ταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος «Κίνηση της διαδικασίας σύνταξης 
του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Ηπειρωτικού Τμήματος του ν. 
Αττικής» (ΦΕΚ 154/Δ/83 διόρθωση ΦΕΚ 457/Δ/84). 

8. Το αριθ. 40139/2537/16.5.86 έγγραφο της Δ/νσης Γ2 προς 
τους αρμόδιους φορείς. 

9. Το αριθ. ΔΕ. 9280/Γ/11.12.1985 έγγραφο του Υπουργείου 
Εθνικής Οικονομίας. 

10. Το αριθ. 1663/16.10.1986 έγγραφο του Υπουργείου Πολιτι¬ 
σμού - 1η Εφορεία Βυζ. Αρχαιοτήτων. 

11. Το αριθ. 223734/4.6.86 έγγραφο της Δ/νσης Γεωργίας Νο¬ 
μαρχίας Αττικής, Διαμέρισμα Πειραιά. 

12. Το αριθ. 2581/29.9.86 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας 
Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού. 

13. Το αριθ. Δ2/20703/26.5.86 έγγραφο της Γενικής Γραμμα¬ 
τείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος - Χωροταξίας 
και Δημοσίων Έργων. 

14. Το αριθ. 518925/5.6.86 έγγραφο του Ελληνικού Οργανισμού 
Τουρισμού (ΕΟΤ). 

15. Το αριθ. 51877/7.11.86 έγγραφο της Δημόσιας Επιχείρησης 
Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ). 


16. Το αριθ. 4473/949/3.6.86 έγγραφο της Κτηματικής Εται¬ 
ρείας του Δημοσίου (ΚΕΔ)? 

17. Τις αριθ. 179/86 και 135/87 γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού 
Συμβουλίου Αγίου Δημητρίου ν. Αττικής. 

18. Το γεγονός ότι οι υπόλοιποι φορείς δεν απάντησαν μέχρι σήμερα. 

19. Την αριθ. 34 (συν. 2.10.87) γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χω¬ 
ροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, Νομαρχίας Πειραιά, αποφασί¬ 
ζουμε: 

1) Εγκρίνεται το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του δήμου Αγίου Δη- 
μήτρίου (ν. Αττικής) όπως τα όριά του προσδιορίζονται με κόκκινη 
γραμμή στους χάρτες Π - 1 σε κλίμακα 1:10.000. Κυρίως το ως άνω 
σχέδιο περιλαμβάνει: 

Α. Την πολεοδομική οργάνωση του δήμου για πληθυσμιακό μέγεθος 
της τάξης των 57.000 κατοίκων (για την επόμενη πενταετία -1991). 

α. Την επέκταση του σχεδίου πόλης στις περιοχές «Άγιος Βασίλειος - 
Μεσονήσι», «Κοψαχείλα», περιοχή παραπλεύρως του νεκροταφείου, την 
ένταξη της περιοχής ΔΕΗ και Γκράβας τη δημιουργία έντεκα (11) πο¬ 
λεοδομικών ενοτήτων, γειτονιών με μέσα μεγέθη μικτής πυκνότητας 
και συντελεστή δόμησης κατά πολεοδομική ενότητα ως εξής: 


α/α 

Μικτή πυκνότητα 1981 

Μέσος Σ.Δ. 

1 

152 

1,4 

2 

152 

1,4 

3 

123 

1,4 

4 

123 

1,4 

5 

156 

1,4 

6 

121 

1,4 

7 

130 

0,8 

8 

81 

1,4 

9 

79 

1,4 

10 

84 

1,4 

11 

65 

1,4 


β. Τον προσδιορισμό των χρήσεων γης όπως φαίνονται στους χάρτες 
Π - 1 σε κλίμακα 1:10.000 και ειδικότερα: 

- Επιτρέπεται η χρήση γενικής κατοικίας, σε όλη την έκταση του δή¬ 
μου, με τον αναγκαίο κοινωνικό εξοπλισμό για κάθε πολεοδομική ενό¬ 
τητα - γειτονιά και τη διαφοροποίησή της από τα πολεοδομικά κέντρα, 
με.στόχο την αποφυγή οχλήσεων των περιοχών κατοικίας, αλλά και για 
•ενίσχυση των πολεοδομικών κέντρων. 

- Δημιουργία πολεοδομικών κέντρων, ένα, ανά πολεοδομική ενότητα 
- γειτονιά. 

- Δημιουργία κοινόχρηστου πρασίνου στην εντασσόμενη περιοχή της 
Γκράβας. 

- Δημιουργία κοινωφελών λειτουργιών στην περιοχή «ΔΕΗ». 

- Τον καθορισμό βιοτεχνικών πάρκων (ΒΙΟΠΑ) και κατοικίας αντί¬ 
στοιχα στην περιοχή δίπλα στο νεκροταφείο. 

γ. Τη γενική εκτίμηση της χωρητικότητας των πολεοδομικών ενοτή¬ 
των και των αναγκών σε γη (στρέμματα) για κοινωνική υποδομή όπως 
φαίνονται στον πίνακα «Κοινωνική υποδομή». 
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Β. Τις προτάσεις γιοι την οργάνωση και ιεράρχιση του οδικού δι¬ 
κτύου, όπως φαίνεται στο χάρτη Π1 και ειδικότερα: 

- Προτβίνεται η κατασκευή της λεωφόρου Πικροδάφνης με το χαρα¬ 
κτήρα τοιχείας λεωφόρου ή κύριας οιρτηρίας. 

Γ. Τις προτάσεις για τα αποιραίτητα έργα και μελέτες δικτύων υπο¬ 
δομής όπως φαίνονται στους χάρτες Π2, Π3 σε κλίμακα 1:10.000 και 
ειδικότερα: 

1. Δίκτυο ύδρευσης. 

- Επέκταση και πύκνωαη του υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης. 

- Κατασκευή πλήρους δικτύου ύδρευσης για τις περιοχές που εντάσ¬ 
σονται με προτεραιότητα στην περιοχή Μεσονήσι. 

Κατασκευή κύριων συλλεκτήριων όμβριων ικανής διαμέτρου για την 
εξυπηρέτηση των αναγκών της περιοχής. 

- Δημιουργία συλλεκτήρων ακαθάρτων. 

Δημιουργία αντιπλημμυρικών έργων διευθέτησης των ρευμάτων Πι¬ 
κροδάφνης, Καλαμακίου, Αμαλίας και Καλαμών. 

2. Ηλεκτρικό δίκτυο. 

- Χρησιμοποίηση ηλεκτρικών πυκνωτών όπου υπάρχουν καταναλω¬ 
τές αεργού ισχύος. 

Δ. Τα απαραίτητα έργα για την ολοκλήρωση της εφαρμογής του Γε¬ 
νικού Πολεοδομικού Σχεδίου κατά τομέα, καθώς και η ιεράρχισή του 


φαίνονται στον πίνακα «Χρονική Κατανομή». 

Ε.1. Συνοπτικά αντίτυπα των παραπάνω έξι (6) χαρτών και 2 πινά¬ 
κων θεωρημένων από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πολεοδομικών 
Εφαρμογών με την αριθ. 78945/1987 πράξη του δημοσιεύονται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με την παρούσα απόφαση. 

2. Μέσα στην περιοχή του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου και ειδικό¬ 
τερα στις εκτός σχεδίου περιοχές που περιλαμβάνονται σ’ αυτό, οικοδο¬ 
μικές άδειες που έχουν εκδοθεί με τις προγενέστερες ισχύουσες διατάξεις 
ή έχει υποβληθεί ο πλήρης φάκελος με τα απαραίτητα για την έκδοση 
της οικοδομικής άδειας στοιχεία μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της 
παρούσας εκτελούνται όπως εκδόθηκαν ή εκδίδονται βάσει υποβληθέ- 
ντων στοιχείων σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 1577/1985 «Γενι¬ 
κός Οικοδομικός Κανονισμός» (ΦΕΚ 210/Α). 

' 3. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνή¬ 
σεως. 

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 1987 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΜΑΝΟΛΗΣ ΠΑΠΑΠΈΦΑΝΑΚΙΣ 
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* ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ 

* 



ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΛΤΑΣΤΑ 

ΠΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜ 

ΦΑΤΙΚΟ ΜΕΓ 

ΕΘΟΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ 

Επιφάνεια 

<(στρ) 

Μονάδες 

Αίθουσες 

Επιφάνεια 

(στρ) 

Μονάδες 

Αίθουσες 


Μονάδες 

Αίθουσες 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 



ί 







Νηπιαγωγεία 

5,5 

14 μισθωμ. 

1 δημόσιο 

2 Λ 

15,4 

16 

35 

14,67 

15 

33 

Δημοτικά 

33,34 

10 δημόσια 

6 μισθωμένα 

Ε3Ι 

35,96 

17 

171 

15,65 

6 

■ 74 

Γυμνάαια- 

Λύκεια 

50,5 

3 δημόσια 

1 Γυμ-μισθ. 

α 

36,98 

14 

131 

30,5 

11 

• 110 

ΠΡΟΝΟΙΑ 










Βρεφονηπιακοί 

σταθμοί 

— 

4 μισθωμ. 

~ 

14,68 

17 


14,68 

17 


ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 










Αθλ.εγκαταατάαεις 

33,74 

1 αθλ. εγκ. 


292,8 

8 πυρ. Α 
αθλ.εγκατ 


259.06 

Πυρήνας Β 
Αθλ. εγκατ. 


Ελεύθεροι Χώροι 










Χώροι πρασίνου 
πλατείες 




86,82 



86,33 




ΔΗΜΟΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 


ΠΙΝΑΚΑΣ: ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 



88 

89 

90 

91 

1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ * 




υ 

ΓΗ 

41 ,9% 



40% 

κατ; 

9% 

9% 

27% 

27% 




9% 

9% 

2. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ** 





ΓΗ 

_ 

_ 

— 

— 

ΚΑΤ, 





3. ΕΛ. ΧΩΡΟΙ* 





ΓΗ 



40 


ΚΑΤ 



9% 

9% 

4. ΠΡΟΝΟΙΑ* 





ΓΗ 

21 % 


34% 


ΚΑΤ 

9% 

9% 

28% 

28% 




9% - 

9% 


* Τα έργα ξεκινάνε την τετραετία αλλά δεν ολοκληρώνονται 
μέσα σ αυτήν 


Το έργο ξεκινάει και ολοκληρώνεται μετά την τετραετία. 



•^.Λ·0 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΧηΡ0ΤΓ:Ι1Ι ΟΙΚΙΙΜΟΥ & ΗΕ ΡΙΒΑΑ ΛΟΚΓΟΙ 


ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
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ΝΟΜΟΙ ΑΤΤΙΚΗ! 




»ιη« ·η»> . 6454- 9 

τ 


Υ ΠΕ. ΧΩ.Δ.Ε. 






λ / λ. Λτ/Τκ +* χ 

3 τ 




\μ^| : «4 ^> ΐΗ 

■ ΊτΓι*·*^ >" 

\ & · ■ Μ 

^ ΛίνΓ , %" ΐ ’ · Α Αΐί-^Ν Λ. \ - ΐ**,»·* β 

ζ ^4 

^ ?3* Γ \ λΓ· γ% 


( .-7 **/?·? !' 

•«-Μ© 












•ΜΜΜ ΙΡΚΙ >(ΧΙ ΚΡΜμΙ ·»■ 'ΊΙ !»35 
— Λ>υ 9ΐκ.αμου που ιου 73 

»·■*■·«» ο· ·■· '1> ΜΙ«»»»«Ι · 

βίβ Ορια οχεδιοο πόλης 19Θ7 

• Πρωχευων. ενβι.-ιο δ> χχά ειχχ οιδηρΛίν π\Λ4»Μ*Λίθ50κν) 

^ Λευτεοε··'ν ίνν.ίιο δικτυ»" εηι χυχλοχων ονηλων 

4»«ΟΠΟ«Γ/ Μτί-ο· >.«|1 ΛΛ «Ϊ· ·1ι<»1 ΓΟΙ*· 

. Υπόγειό 6ιχτυ©{»50 κν. 

_ _._ Υπόγειό Βιχχυο 

»·αιι ι Υπόγειός αγωγός χαυπιμου * / ■»< 
φ(~*' Υποοχαδμος ΔΕΗ 

Σχα-δμος μεχααχπμαχιομου 
X 10 Πελαχες μεοης χαοεως 

• ~ θερμοτιλεχχρι^ε/; σχαδμος παραγωγής ηεχρελαιον ΐιαεριονι 

£23 Ο 9 51ια · ί> »* α < ίενξεχ*ις 

«λ φο Π:νίκες εγχαχαοχαοεις χαυοιμονι αει ςου 

ι»α φα Τιχοοταδμος διανομής καυΛίι-υ αέριου 

^ ^ Κενχρο χτ,λεπιχοινωνιων 

3. Ραδιοψωνχκος πομτιος 

Α. /\ Τηλεοιχχιχικ; η'μιος 


Γ 18Ψ4&/$1 

ΓΠ*#9* 1ζ„Τ, φ , 


#ρΐΜ, * 

/>■ 4τηφα * * ^ 


00 Α(*τ/φ,φΐ /γ# 

0 θ/τ*φ 


ί ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΑΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 

_ »\**ί -- 1 · . . - 

^ || Κ ΙΝΤΡΟΝ «X 1 ΜΜΙΡΟΜΜΝΙ· ΟΜΑΔΑ ΜΒΛΕΤΗΙ 

ί-- - - 1 Δ/νοη Γ» 

Α,ΑΜΟΜΜ Π,ΝΑΚ,ΛβΜ Δ/νΟΠ Σ.Μ.ΔΥ. 

Δ/να η Γχ 


164 53.0 

6454.0 

6455.0 

|6453.9 

6454.9 

6455.9 

- 

* 

6465.0 


ΓΊ-3 


ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΖΤΗΜΑ | 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΙΥίΤΗΜΑ | 
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-ν,_ /. _. εμπιςτευτικο 


Δ. Κρωπιος 





Ορια εγχειφιμμενσυ 0 χε 6 ιου 
Οοια οίΜΟχου προ του '23 

Ορια σχεδίου πόλης 1987 

*■> _ 

, Πρωτεύων εναεριο βιχτυο επισιΒηρων πυλυχωνΟδΟκν) 

— V— Δβυι*ο* , ’^ν εντεοβ βιχτο' επι χυχλιχων στηλών 
Υπόγειό βιχτυο {150 Κν; 

_ _ τπογειο διχτυο 

1 ■■■ ·. 1 . Υπόγειός αγωγός χαυαιμου ’ <*:«·■)«· 

Υποσταθμός 4£ ν Μ ν 
Σταθμός μετασχηματισμού 
φ Πελάτες μέσης ταοεως 

- ^ . θερμοηλεκτρικός οταθμος παραγωγής πετρελαίου η αέριου 




Σταθμός ζεύξεως 
«ϋ βα' Ενικές ε γχαταα τάσεις -καυσίμου αεηου 
φα 'φαι Υποσταθμός διανομής χπυοαι Λ ·υ αέριου 
^ ^ Κέντρο τηλεπικοινωνιών 

^ ^ Ραδιοφωνικός πομπος * 

η 


Τηλεοπτικός πομπος 


ΓΊ8*<>!» 7 

'ίρ*ργ 

(Γ43) ΌΟ </?’&>/ Λμίον £»/ ? τρ.ζν 

/V ^*7Γ 


ί >/*.·« 

ί 


•· 3745.. · 0*16 »ι **,·ο. 


■5·»δ«· ζ ο<5 ! Ο ι 0. 

*ϋ'· )|| 


— β-β^ ο ν.ββ.·;ί 


ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ &ΧΕΔΙΟ 

ΟΜΑΛΑ ΜΒΛΒΤΗΧ 


ΗΜΤΡΟΜΗΝΙΑ 

• ΟΤΟΛΗ*!*» 


Δ/νοπ Γ» 

Δ/νσπ Σ.Μ.Δ.Υ. 
Δ/νοπ 


ΐ—\ 


π 


-3 


1 : 10.000 


ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΙΥΙΤΗΜΑ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ 2ΥΙΤΗΜΑ 


Λ. ΛηκινοςΔ Ν.ΙΐΜΐ«ης Λ. ΔαρνηςΑ.νΐ·ιτταυΑ'ΓΑυ«ο6ας 


ΝΟΜΟΙ ΑΤ ΤΙ ΚΜ Ζ 
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ΝΟΜΟΙ ΑΤΤΙΚΗΣ 


ΛΝΜΜΙ ΦΥλΑΟΥ : 6454. 9 


Υ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 


ε η α 












Λ *'./ «*“■ I ■ '-'Ί ΐΓϊ . Τ.ηΗίύ.: ,/ί 


* \ ) 

' Λ 1! 


>»Μα**| Τ; 




V . νί'' :: 7* 


■ . .'· Ν. *■ \ . · Μι 


"ΐ "V .', Γ Δ/ΐηΑ.ΛαλΓ 






(01Γ ■'ί’.·: 


1 ^· 3 ίϊ^ 




Οριο Δήμων και Κοινοτήτων 
Ορια εγκεκριμένου οχεδωυ 


.« Ορια σχεδίου πολτ^ 1987 

Ορια περιοχής δικαιοδοοιας Ε ΥΔ ΑΠ 


Ορια περιοχής δίχτυ ον ύδρευσης κατα υψομετρικές ^ωνες 
4··· Κύριος αγωγός με ρπη βαρύτητας υπο τιιεση οί χλειοτο κύκλωμα υπαρχ,μελλίντ 

■■ ■> Μ,. ( ω„ π <1Μ,| **.·!, ·ΙΟ~ ΙΜ·Μ ι^Ιί' ·ΙΝΜ1>ί 

Κύριος αγωγός με ροτι βαρύτητας υπο πτεοη σε αιακτο κύκλωμα ’>τταρ)ςμ«.λλονϊ 
ΜΑΑ4 κύριος αγωγός με χαταθλώη : υπάρχων . μελλοντικός 
■Μ Κύριος αγωγός μη τιοοιμου νερού υπάρχων, μελλοντικός 
^ ρ~ρ~| Επίγεια δεξαμενή: υπαρ^ουαα .μελλοντική 
9 7 ’ τδατοττυργος υπάρχων, μελλοντικός 


·. ^ Ρι.οη εγχαΐααταοεων βελτίωσης νερού υπαρχσυσα , μελλοντική 

αχ,-χχ ι ι ι Ορια ζώνης προστασίας υδρολ.τψιας 

3 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ς ενημέρωση 1983 3 

ιι,,, - Ορια λεκανών απορροής (υδροκρίτες) 

:.-ψ- Περιοχή η οδος με πρη,ίΛηματα νατακλυοεων 

★ ★★★ Ορια παντοροικου δικτυου 

ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ κυρτο^ι.ρεμα αδ^υ^ετητρ 

1 Ν ΙΙ Η Ι 8Π Κύριο ρέμα διευθετημένο με ανοιχτή διατομτ. ύπαρχον, μελλοντικά 
· κύριος αγωγός όμβριων υπάρχων, μελλοντικός 

ΑΟ· ■ »**·' '«»'» Β'’ρ-*ί 

Συνδεοη'ρέματος με δίκτυο σκαθαρτών 


. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩ·" * * 
ΉΖΛ-χζ Ορια περιοχής με διχττ 


ΟΤ.Α με προβλήματα Οοδρ'ιΛ 
Ορια κατηγορίας πληροτττος δικ 


Πληροτης πολύ μικρή 1-25% 




.. V. * 

<*. , ν. 


,Α·· Κύριος αγωγός αχαθαρτσν (βαρύτητας) υπάρχων, μελλοντικός 
Α» Κύριος αγωγός ακαθαρτων {καταθλιπτικοά υπάρχων, μελλοντικός 

'ΗΗ —-.-. 


Σύνδεση ρέματος με δίκτυο ο 


ίλαρχων υπαριρν . μελλοντ 


ματων ·ΛατχΛ·«ος. μελλι ντικες 


♦ λ Χώρος διάθεσης απορριμμάτων υπάρχων, μρλλοντικι 


**» · 

β» /> 
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ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 


ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ : 64 55.9 


Ό 

ΛΗ.τ/δ ΚΑΡΕ ΑΣ - 


ΛΗ.Τ/Δ ΚΑΡΕΑΙ 
■7.00 / ι'ΟΟΟ Μ* 






]/Λ Κ οιαοριϋ ΝΛτς 1 


Αμε 




/Δ. Βυ ρ ωνοςί 


■..Τν 








ί'-' 


■·**»** ■ ■ μ * ■■ ■■Μ 1 *·Μ· 




. ν 

^εμπιςτευκκο 


1 &. Κραιπιος) 


;*·»’ 






%»« 




: Δ’/Α ρν ιαρουηοΑ ε*^ 1 ^ 

Ύί ' 




Λ Μ 







'λΤν·^ 

-■- / 4ε 



Γ ****/& 

-ηκ/ν»; η*»ί·Η*«1 ***** Βββ 

(,.η-ή^^μο ψ». *1*?Ψ*> '**”&;■ : (Ο 

1 ΠΙ ' 


[ΔΤ^ρφόΒοςΐ 


Μ ΛΙΝ/φ,* *Α 

8*}γ** Μ 


I Λ 

ί Λ* 


V 


ΥΠΕ.ΧΟ.Δ.Ε. 


Ε Π Α 


’8 

I 


Λ 

\ 
Ν 


ν ~ν 


ί. ■ 

ν^Αΐ 

ί\... ' 


φη 

®ΓΠ 

ο ■'■ 

ο </ 


ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

* 

Οριο Δήμων χαι Κοινοτήτων 
Ορια εγχεχριμενου οχεδιου 
Ορια οιχιομου πηο ιου '23 
Ορια 'οχεδιου πολη^ Ϊ987 
Ορια περιοχής διχαιοδοοιας Ε ΥΔ.ΑΠ 


Ορια περιοχής δινχυου υδρευοης χαχα υψομεχριχες ζώνες 

Κύρος οη^ωγος με ρ~κ 3α,·.υχηχας υπο πίεση οε χΧειοχο χυκλωμο υπαρχ,μελλσντ 

Κύριος αγωγός με ροπ βαρυχηχας υπο πίεση αε. ανοιχτο χΐιχλωμα: υκαρχμέλλονχ 

πυριας αγωγός με χαχαδλίΐιη : υπάρχων . μεΧΧονχιπος 

Κύριος αγωγός μη ποσίμου νερού υπάρχω/, μελλοντικός· 

Επίγεια δεξαμενή: υπαρχουσσ ,μελλονίιχη^ 

Υδαχοπυργος :υπάρχων, μελλοντικός 

Ανχλιοοχαοιο υδρευοεως .ύπαρχον . μελλσ»χι*ο . 

ι-ι.οη εγιιηαοχαοεων^ βελχιωσης νερού 1 . υπαρχ<*/αα . μελλονχιχη 

Ορια ζώνης "προοχαοιας υδροληψίας 


3 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜξιΡιΟΝ .0 ενημςρωοη .1983 3 
; Ορια Χοανών απορροής (υδροχριτες) 

Περιοχή η οδος με προΔ*ημαιαχαχαχλυσεων , 


Ορια ττανχοροιχου Λιχχυου 
Κύριο ρέμα αδιευδεχηχο . 

Κύριο ρέμα διευδεχημενο με ανοιχχη διατομτ,: ύπαρχον, μελλονχιχο 
Κύριος αγωγός όμβριων ιυτταοχων. μελλονχιχος· 

Συνδεοη ρεμαιος με διχχυο ανοδαρχων 


ΙΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΟΝ »* _ · 

Οοια περιοχής με διχτύο 'αχαδαρχων 
Ορια πανχοροιχου διχχυου 
Ο.Τ.Α με προδΧημαχα βοδρων 
Ορια χαχηγοριας πληροχτχος διχχυου 
ΠΑηρΟΤης πολύ μιχρη 1-25% 

Γιληοοχης μιχρη 26-50 % 

ΠΧηροχης μεοαια 51-75-% 

Π>ηροτης μεγάλη 76-99% 

Πληροτης απολυχη 100% 

Κυοιος αγωγός αχαδαρχων (βαρυχητοή: υπάρχων, μεΧΧονιιχος 
Κύριος αγωγός αχαδαοχων (χαχαδΧιπχιχοφ υπάρχων, μέλλον χιχος 
Σύνδεση ρεμαχος με διχχυο αχαδαρχων 
Ανχλιοοχασιο αχαδαρχων ιυπαρχτ*/. μελ>ονχιχο 

ι^Γ,ρ,ηβ «Μΐιακ ο* ιβηι(·Ύ ι·ν»οβ* Μ··*.·/* . ρ/οροΙΜ 

Εγχαχασχαοεις επεξεργασίας Χυμαχων υπα^/ουσες , μελλσνχιχες 
Κενχρο υποδοχής οηπχιχων ιλυων 


ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ■ 

’φ' φ Χώρος δ'ιαδεοης απορριμμαχων . υπάρχων, μεΧΧονχιχος 

»« ενημερωοη 1966 


« αποχετε 

33333 

★★★★ 


Θ . 
® 

@ 

0 

α 4 »Η 

ΑΑ»* »» 


> Ιηι·ΙΙ(ηΐ · 


'6Α5<.0'643Σ.0;6<56.0.| 
^9]6*56.5 


ΓΕΜΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ £ X Ε ΔΙΟ 

«•ΙΜΤΡΟΝ · X ’ 

* « 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΟ ΤΟΛΗνίΑΙ 

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗ* . 

Δ/νοη Γ 

, Δ'Λ/οη Σ.Μ.Δ.Υ 

Δ / να η Γ ■ 

*'*Γ“’ ΜΗ Π.ΝΑΚ,Δοη, 

Π-Β 

ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 

χιία οοα 


1 β β Β 

ΝΟΜΟΙ ΑΤΤΙΚΗΣ 
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 










